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Drucksache 1182 


Kleine Anfrage 

der Abgeordneten Dr. Serres, Corterier 
und Genossen 


betr. Elektrifizierung der Bundesbahnstrecke 
Köln-Aachen 


In der Entschließung 166 (1959) der Beratenden Versammlung 
des Europarates betr. Antwort auf den 5. Jahresbericht der 
Europäischen Verkehrsministerkonferenz wird darauf hinge- 
wiesen, daß für den deutschen und den belgischen Abschnitt der 
internationalen Eisenbahnstrecke Köln — Paris die Elektrifizie- 
rung noch nicht vorgesehen sei. 

Wir fragen die Bundesregierung: 

1. Welche Pläne bestehen für die Elektrifizierung der Bundes- 
bahnstrecke Köln — Aachen? 

2. Bis wann kann mit der Inangriffnahme der Arbeiten zur 
Elektrifizierung gerechnet werden? 
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